ALFRED SPETT 


b. dyrektor Okregu Poczt i Telegrafów w Krakowie 


zmarł dnia 21 października 1952 roku, przeżywszy 72 lat. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


za spokój ś. p. Jego duszy odbędzie się w piątek 21 listopada 1952 r. w kościele 
św. Floriana o godzinie 9 rano, na które zapraszają Krewnych i Znajomych 


żona, dzieci i wnukowie. 


